FRANGISZKA KRZYWANEK 


przeżywszy lat 73, po długiej i ciężkiej chorobie zaopatrzona Św. 
Sakramentami zasnęła w Panu dnia 13 listopada 1904 r. o godz. 5', rano. 
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W smutku pogrążony mąż i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 
obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we wtorek dnia 15 listopada 1904 r. o godzinie 3. 
popołudniu z Nowej Wsi wprost na cmentarz krakowski. 


KRAKÓW. -- DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI. 


